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Sachverzeichnis' 


A 


Abrasionszytologie des Magens 
1493 

Absencen, atypische, Succinimid- 
Dipropylacetat-Therapie 1564 

Acrodermatitis enteropathica, 
Therapie mit Zink 1549 

ACTH-Produktion, ektopische, 
Lungenkrebs 1755 

-, selektiver Mangel bei 
Geschwistern 2646 

Adenom, autonomes, 
Radiojodtherapie 2203 

s. a. Schilddrüse 

Adenoma sebaceum 1649 

Adolf-von-Baeyer-Gedenkmünze 
2369 

Ajmalin-Test, WPW-Syndrom 
2893 

Akinese, M. Parkinson, Atem- 
verhalten unter L-Dopa, 
DC-geblockt 1461 

Akromegalie, Bromocriptin- 
Therapie 1540 

Aktinomykose 2131 

Aldosteron im Plasma, Renin- 
aktivität beim Bartter- 
Syndrom 2443 

Alfons-Fischer-Medaille 1584 

Alkohol, Gicht 1752 

Alkoholabhängigkeit, chronische, 
neurologische Befunde 1478 

-, organisch begründete 
psychiatrische Befunde 2105 

Alkylantien, Plasmozytom, 
myelogene Leukämien 1961 

Allergen-Aerosole, bronchialer 
Provokationstest 2454 

Allgemeinnarkose, Überwachung 
nach 2058 

Alopecia areata 2625 

Amaurotische Idiotie 2126 

Aminophyllin, Retard-Präparat, 
orales bei obstruktiven 
Atemwegserkrankungen 1781 

AMP, cyclisches, quergestreifter 
Muskel bei chronischer 
Niereninsuffizienz 2397 

Amylasämie, Makro- 1599 . 

Amylase im Serum bei Nieren- 
insuffizienz 2658 

Androgene im Plasma, nach 
oralem Testosteron 1773 

Androgenstoffwechsel, akute 
und chronische Lebererkran- 
kungen 1881 

Andrologie, Deutsche Gesell- 
schaft für 2130 

Anetodermie 1717 

Aneurysma dissecans aortae, 
Röntgendiagnostik 1549 

Angina pectoris, »Prinzmetal- 
Angina« oder » Variant-Form« 
1977 

— -, Einteilung 2587 


Angina pectoris, Revaskulari- 
sation, direkte chirurgische 
2399 

- -, Therapie der 1978 

Angioneurotisches Ödem 1814 

Anstrengungsasthma 2367 

Anthropologie, Konzept 
einer neuen — 1991 

Antiarrhythmische Therapie, 
tachykarde Herzrhythmus- 
störung 1810 

Anti-D-Prophylaxe, Rhesus- 
Inkompatibilität 2010 

Antidiabetika, orale, Entdeckung 
2653 

Antiepileptika, Absetzen der 
Therapie 1871 

-, Nebenwirkungen 1904, 2365, 
2552 

Antihypertensiva, Phäochromo- 
zytom, Katecholaminaus- 

scheidung 2349 

Antihypertensive Therapie, 
Beta-Rezeptorenblocker 2161 

Antiinfektiöse Therapie, 
Wechselwirkungen bei 2496 

Antikoagulantien nach 
Herzinfarkt 1753 

Antikoagulantientherapie, 
Dauer bei Gefäßkrankheiten 
2058 

-, Pockenschutzimpfung 1615 

Antinukleäre Faktoren, 
D-Penicillamin-Therapie 2198 

Antirheumatika 1550 

Aortenisthmusstenose 1650 

Aortenruptur 1718 

Aprindin, Langzeit-Trendana- 
Iysen 1764 

Approbationsordnung, neue, 
Erfahrungen mit 2579 

Arcus lipoides 2586 

Arteria lusoria (A. subclavia 
aberrans dextra) 1822 

Arterielle Verschlußkrankheit 
1687 

— -, bei Beinamputierten 2275 

— -, Diabetes mellitus 1827 

Arzneimittelsicherheit 2285 

Arztberuf, Auswahl zum 1678, 
1813, 2179 

Arztdichte 2186 

Arztrecht, Aufklärungspflicht, 
Umfang der ärztlichen - 1914 

-, Behandlung von Suizidpatien- 
ten gegen Willen der 
Angehörigen 1812 

-, Blutgruppenbestimmung bei 
Bluttransfusion, Sorgfalts- 
pflicht 2409 

-, Gelegenheitskonsultationen, 
ärztliche Schweigepflicht 1994 

-, Gutachten, gerichtliche, 
Entschädigung bei stationärer 
Aufnahme nach BPflVO 2360 


Arztrecht, Gutachtertätigkeit der 
ärztlichen Hochschullehrer 
2123 

-, Krankenunterlagen, Heraus- 
gabe an nachbehandelnde 
Ärzte 2295 

-, Laboratoriumswerbung, 
ärztliches Berufsrecht 2233 

-—, Numerus clausus, Entschei- 
dung des Bundesverfassungs- 
gerichts 1750 

-, Nutzungsentgelt, Abführung 
von, durch ärztliche Hoch- 
schullehrer 2363 

-, Rauchverbot bei Fortbildungs- 
veranstaltungen 1481 

-, Schadenersatz wegen miß- 
lungener Sterilisation 2657 

-, Schweigepflicht, ärztliche, 
und Gelegenheitskonsultatio- 
nen 1994 

-,-, geschichtliche Entwick- 
lung 1867 

-,-,-, Neuregelung durch 
Strafrechtsreform 1865 

-, Zulassung zur Kassenpraxis 
von beamteten und angestell- 
ten Ärzten 1613 

Aspergillom 1586 

-, Differentialdiagnose 1870 

Asthma, Anstrengungs — 2367 

Ataxie, zerebellare, bei 
Hypothyreose 1504 

Atebrin, Einführung in die 
Therapie 2583 

Atemwegserkrankungen, 
obstruktive, Pathophysiologie 
1575 

-,-, Retard-Aminophyllin- 
Präparat, orales 1781 

Aufklärungspflicht des Arztes, 
Umfrage bei Patienten 1587 

Autoimmun-Thrombozyto- 
penien, Plättchenproduktion 
und lienale Plättchen- 
speicherung 2641 

AV-Block, chirurgisch induziert 
2389 


B 


Bakteriurie, Nachweis anti- 
körperbesetzter Bakterien zur 
Lokalisation von Harnwegs- 
infektionen 2598 

-, Nachweis durch Blasen- 
punktion 2252 

Bartter-Syndrom, Plasma- 
aldosteron und Reninaktivität 
2443 

BCG-Histiozytose, generali- 
sierte, bei angeborenem 
Immundefekt 2604 

Beckenvenenthrombose 1550 

Behinderte Kinder, Statistik nach 
Umfrage 1974 2624 


! Die fettgedruckten Zahlen bedeuten Originalarbeiten, die Kursivzahlen Mediquiz. 


Belastungs-EKG und Koronar- 
angiogramm 2538 

Bernhard-Nocht-Institut 1874 

Beta-Rezeptorenblocker, 
antihypertensive Therapie mit 
2161 

Bicepssehnenruptur 1615 

Billroth-I-Magen, duodenaler 
Reflux, Gastritis 2385 

Bing-Horton-Syndrom 1647 

Blasenkarzinom, Urinzytologie 
2340 

Blasenpunktion, Nachweis einer 
Bakteriurie 2252 

-, suprapubische 2565 

Bleichmittel, kosmetische, 
Quecksilbervergiftung 1694 

Bleivergiftung 2303 

Blindheit, kortikale, nach 
Vertebralisangiographie 2621 

Blutalkohol und Essig 1647 

Blutspendebereitschaft 1583 

Blutzucker, Anstieg nach 
Glucosebelastung 2587 

Blutzuckerbestimmung, 
Reflomat-Methode 1697 

Blutzuckertagesprofil, 
kontinuierliches, Serum- 
insulin, Körpergewicht 1595 

Blutzuckerwert, postprandialer 
2299 

Botulinusintoxikation 2394 

Brom-Verbindungen, frei 
käufliche, Gefährdung durch 
1580, 2180 

Bromocriptin, Therapie der 
Akromegalie 1540 

Broncholytische Langzeittherapie, 
orale, Theophyllin-Äthylen- 
diamin, Lungenfunktion 2482 

Butylphenol, paratertiäres, 
Vitiligo, Hepatosplenopathie 
und Struma nach Arbeit mit 
2216 

B-Vitamine, therapeutische 
Wirkung bei chronischer 
Hepatitis 2074 


Cabot-Ring 1757 

Caerulein, Dünndarmpassage 
2488 

Calciumheparinat, Thrombose- 
prophylaxe bei Hüftgelenks- 
operationen 2014 

Calciumtransport, 
intrazellulärer, 1854 

Carus-Medaille 2369 

Chemotherapie, adjuvante, 
bei soliden Tumoren 2342 

-, kombinierte, therapieresistente 
Leukämien des Erwachsenen 
2478 

»China-Restaurant-Syndrom« 
2126 
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Chloracetat-Esterase-Reaktion, 
Eosinophilenleukämie 2092 
Chloramphenicol, Indikationen 

für 1482, 1679 


Cholangiographie, endoskopisch- 


radiologische, Cholestase, 
Postcholezystektomie- 
Syndrom 1877 

Cholelithiasis, Typhusdauer- 
ausscheider 1714 

Cholera, Entdeckung des Erregers 
2119 

Cholestase, endoskopisch- 
radiologische Cholangio- 
graphie 1877 

—, Nachweis von Lipoprotein X 
2193 

Cholesterin-Szintigraphie, 
Nebennieren 2524 

Chondromatosis synovialis 2183 

Chromatinfibrillen, Aufbau der 
1818 

Chromosomen, Untersuchungen 
an Lymphozyten bei multipler 
Sklerose 2028 

Clofibrat, Serumlipide 2486, 
2624 

Clostebol bei chronischer 
Hepatitis 2074 

CO-Vergiftung 2240 

Coma diabeticum, niedrig 
dosierte Insulintherapie 1995 

Cor pulmonale und Digitalis- 
intoxikation 2002 

Corticosteroide, Wirkung bei 
Lymphogranulomatose 2183 

Cothenius-Medaille 2369 

Cyclophosphamid, Synchroni- 
sationstherapie bei malignen 
Lymphomen 1719 


D 


Dehydratation, hyperosmolare, 
im Kindesalter 1479 
Diabetes, juveniler 2000 
Diabetes mellitus, arterielle 
Verschlußkrankheit 1827 
Mammakarzinom, 
metastasierendes 2422 
-, Ovulationshemmer 2411 
-, Sympathektomie 2058 
-, Virusätiologie 1997 
Diarrhoe, chologene, Ursachen 
der 1639 
Digitalis, Alter 2510 
Digitalis, Herzinfarkt, akuter 
2417 
-, Herztherapie mit, seit 
200 Jahren 1980 
-, Kontraktilität der insuffi- 
zienten Ventrikel unter 
Belastung 2265 
Digitalisintoxikation, Serum- 
glykosidkonzentration 1768 
-, und Cor pulmonale 2002 
Digoxin, biologische ‚Verfüg- 
barkeit bei Billroth II-Magen 
2430 
Dihydroergotamin, postopera- 
tive Thromboembolie- 
prophylaxe 2065 


Diphenylhydantoin-Intoxikation, 


akute Polyneuropathie 1532 

Diphtherie-Schutzimpfung, 
Entwicklung durch Emil 
von Behring 2172 

Diuretika-Therapie, Na/K- 
Quotient im Urin 1918 

DMW - 100 Jahre 

-, Antidiabetika, orale, 
Entdeckung 2653 

-, Atebrin, Einführung des 
2583 

-, Cholera-Erreger, Entdeckung 
des 2119 

-, Emil von Behring, aktive 
und passive Schutzimpfung 
2172 

-, Haemophilus influenzae, 
Erstbeschreibung durch 
Richard Pfeiffer 2405 

—, Maul- und Klauenseuche, 
Entdeckung des Virus der - 
2355 

-, Robert Koch, seine Bedeutung 
für die Tropenmedizin 1933 

-, Röntgenstrahlen, Einführung 
in die Medizin 2457 

-, Rotz-Bazillus, Entdeckung 
des 2292 

-, Schutzimpfung, aktive und 
passive, Emil von Behring 
2172 

-, Sulfonamide, Entdeckung der 
2617 

-, Tetanusbazillen, Entdeckung 
der 2230 

-, Tuberkelbazillen-Färbung, 
Entdeckung der 2055 

-, Tuberkulin, Entdeckung des 
1925 

-, Ultraviolettlicht, Ultraschall, 
Einführung in die Medizin 
2549 

-, Wassermannsche Reaktion, 
Entwicklung der 2506 

L-Dopa, decarboxylase- 
gebiockt, Atemverhalten von 
Parkinson-Kranken 1461 

-,-,-Therapie, Nebenwirkungen 
2165 

Dünndarmpassage, Caerulein 
2488 

Dünndarmschleimhaut, 
digestiv-resorptive Funktion 


1603 


E 


Echokardiographie, asymmertri- 
sche Septumhypertrophie 2189 

Econazol, poliklinische 
Prüfung 1497 

-, vulvo-vaginale Mykose 1730 

Ecthyma contagiosum 2515 

Einwanderungsbeschränkung 
für ausländische Ärzte in USA 
1756 

Emphysem, retrobulbäres, und 
frontale Schädelfraktur 2304 

Endokarditis, akute bakterielle 
2589 

Enteroviren, Persistenz von 
Antikörpern in der gesunden 
Bevölkerung 1663 


Eosinophilenleukämie, 
Naphthol-AS-D-chloracetat- 
Esterase-positive Granula, 
beim Kind 2092 

Ernst-von-Bergmann-Plakette 
1680, 2414, 2624 

Ernst-Klenk-Stiftung 2062 

Erregungsrückbildungs- 
störungen, unspezifische 1646 

Erythema e calore 2415 

Erythematodes, systemischer 
2555 

Erythrozyten-Antikörper, 
irreguläre, Häufigkeit 1567, 
1712 

Essig und Blutalkohol 1647 

Etohibrat, Serumlipide 2486, 
2624 

Exfoliativ-Zytologie, 
Tubenkarzinom-Früherken- 
nung 1476 

Exostosen, multiple kartilagi- 
näre, Kolon- und Magen- 
Polypose 2316 


F 


Faserembolien, Komplikatio- 
nen bei Eingriffen am Herzen 
1551 

Feinnadelbiopsie, Metastasen- 
leber 2602 

Fettleber, alkoholische bei 
Primaten 1616 

Fibrinolyse, arterielle Verschluß- 
krankheit, Phlebothrombose 
1687 

Fieber, Abwehrmechanismus 
1805 

Fludrocortison, orthostatische 
Kreislaufregulationsstörung, 
Ophthalmodynamographie 
1790 

Fornixdivertikel 2516 


G 


Gastritis, Billroth-I-Magen, 
Reflux 2385 

Gastrostomie-Ernährung, 
Ösophagusersatzplastik nach 
2462 

Galaktographie, Mamma- 
karzinom-Frühdiagnostik 
1916 

Gallensteinauflösung in vivo 
1619 

Gangrän, Wirkung von 
Vasodilatatoren 2658 

Gegenpulsation, intra-aortale 
1968 

Gentamicin, Vergleich mit 
Tobramyein, Sisomicin 2144 

Gerinnungsstörungen beim 
Lyell-Syndrom 2337 

Geschlechtskrankheiten, 
Erkrankungsziffer 1974 1756 

Gicht und Alkohol 1752 

Gichttophi, Rückbildung von 
2183 

Giftgas, Lungenkrebs 1483 

Glaukombehandlung, 
konservative 1919 

Glibenclamid, Vergleich mit 
Gliquidon 1733 


Gliom bei tuberöser Hirn- 
sklerose 1553 

Gliquidon, Wirkungsmechanis- 
mus 1733 

Glomerulonephritis 1551 

-, Formen der 1800 

-, primäre, spezielle Pharmako- 
therapie 1803 

Glucosetelastung, Blutzucker- 
anstieg 2587 

Gonarthrose, Gelenkersatz bei 
2411 

Gruppenunterricht, klinischer 
2545 

Gynäkomastie 2612 

-, Therapie der 1741 


H 


Haarausfall, Quecksilber- 
vergiftung 1694 

Hämagglutination, indirekte, 
Vergleich mit indirekter 
Immunfluoreszenz, chronische 
Pyelonephritis 2086 

Hämoperfusion, Kohle-, bei 
Knollenblätterpilzvergiftung 
2509 

Hämophilie A, Gelenkblutun- 
gen, ambulante Substitutions- 
therapie 1523 

Hacmophilus influenzae, 
Erstbeschreibung 2405 

Hämorrhagische Diathesen, 
elektrische Impedanz-Mes- 
sung, Suchmethode 1657, 1916 

Haferflocken, Reduktionsdiät 
2658 

Haftpflicht für Ärzte, USA 1648 

Harnwegsinfektion, Lokalisation, 
Nachweis antikörperbesetzter 
Bakterien im Urin 2598 

- bei Kindern 2636 

Heparin, subkutan, zur 
Thromboseprophylaxe 2014 

Hepatitis A, anikterische 2553 

—- -B-Antigen, Nachweis von 
2464 

-, chronische, B-Vitamine und 
Clostebol 2074 

— bei Primaten 1616 

-, Übertragung 1515 

-,-, durch Hochdruckinjektion 
2465 

Hepatosplenopathie nach 
paratertiärem Butylphenol 
2216 

Herpes simplex, rezidivierender, 
Levamisol 2510 

Herzinfarkt, Anteroseptalinfarkt 
mit Rechtsschenkelblock 1554 

-, Antikoagulantien nach 1753 

-, Intensivpflege 2588 

-, junger Männer 2129 

-, serumlipidsenkende Pharmaka 
1611 

-, akuter, Digitalis bei 2417 

-,-, Nitroglycerinwirkung 2003 

-,—, Verlauf und Prognose bei 
alten Menschen 2133 

Herzinsuffizienz, bradykarde, 
Schrittmacherimplantation 
2070 

Herzmyxome 2270 
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Herzrhythmusstörung, durch 
Heparin 2182 
Herzrhythmusstörungen nach 
Schleudertraumen 2623 
-, tachykarde, antiarrhythmische 
Therapie 1810 
Herzschrittmacher, Verlängerung 
der Funktionszeit 1683 
Herzschrittmacherimplantation, 
Reizschwellenverhalten 2150 
Herztöne, kindliche, Kontrolle 
1482 
Hidradenoma papilliferum 
2187 
Hippokrates-Medaille 1484 
Hirnabszeß, bakterielle 
Meningitis 2234 
Histotechnologie, USA 2468 
Hodenatrophie bei chronischen 
Leberkrankheiten 2465 
Hüftgelenksdysplasie 1997 
Hüftgelenksoperationen, 
Thromboseprophylaxe mit 
Calciumheparinat 2014 
Hydroxyharnstoff, Chemo- 
therapie beim soliden 
Neurosarkom 2102 
Hypernephrom, inoperables, 
Embolisation durch intra- 
arterielle Thrombinapplika- 
tion 2428 
Hyperosmolare Dehydration 
bei Kindern 1479 
Hyperostose, sterno-kosto- 
klavikuläre 1519 
Hyperoxalurie, erworbene, 
Nephrolithiasis 1509 
Hyperthermie, maligne 1974 
Hyperthyreose, T,-, exzessive 
Thyroxin (T,)-Konversion 
2319 
Hypertonie, Blutdrucksenkung, 
therapeutische 1874 
-, essentielle, Prindolol 1726 
Hypoglykämiesyndrom, kind- 
liches, diffuse nesidioblastische 
Inselhyperplasie 1906 
Hypokaliämie 1614 
Hypoparathyreoidismus, 
chronischer sekundärer, 
und Pseudotumor cerebri 
2213 
Hypothyreose, zerebellare 
Ataxice 1504 


IHSS, echokardiographisch- 
diagnostische Kriterien 1759 
Immundefekt, angeborener, 
generalisierte BCG- 
Histiozytose 2604 
Immundefekte bei Kindern, 
Therapie 1711 
Immunfluoreszenz, indirekte, 
Serodiagnostik der chroni- 
schen Pyelonephritis 2086 
Immunsuppressiva, Lupus 
erythematodes visceralis 2591 
Impedanz-Messung, elektrische, 
bei Blutgerinnungsstörungen 
1657, 1916 
Infektionskrankheiten, 
Epidemiologie 2401 


Influenza-Lebendimpfstoff, 
attenuierter 2629 
Inselhyperplasie, diffuse nesidio- 
blastische, kindliches Hypo- 
glykämiesyndrom 1906 
Insulin, Dosierung bei Diabetes 
2623 
-,- im Coma diabeticum 1995 
—, Körpergewicht, kontinuier- 
liches Blutzuckertagesprofil 
1595 
-, niedere Dosierung 2623 
Intensivpflege, Herzinfarkt 2588 
Intrauterinpessare, Kompli- 
kationen durch 2513 
Intubationsnarkose, Über- 
wachungsdauer nach 2058 
Isosorbiddinitrat, akuter 
Myokardinfarkt 2003 


J 


Jodmangel, alimentärer, in 
der BRD 1937 

131 ]-Cholesterin-Szintigraphie, 
Nebennieren 2524 


K 


Kala-Azar (viszerale 
Leishmaniose) 2022 
Kammerflimmern, Demand- 
Schrittmacher 2439 
Kardiomyopathie, Lupus-, bei 
unkompliziertem LE 2138 
Karzinoid 2163 
Katecholamine, Ausscheidung 
unter Antihypertensiva, 
Phäochromozytom 2349 
Kaverne, Differentialdiagnose 
der - im Thoraxbild 1742 
Kavität, Thoraxbild 1742 
Keimbesiedlung bei 
Neugeborenen 1918 
Keimzahlbestimmung im 
Mittelstrahlurin 1614 
Kinder, behinderte 2624 
Knochenmarksuntersuchung, 
Sternalpunktion oder 
Myelotsmie 1872 
Knollenblätterpilzvergiftung 
1714 
-, Kohle-Hämoperfusion 2509 
Kolon, Syndrom des angebo- 
renen kleinen linken - 2554 
-, irritables 2610 
Kolonpolypen 1917 
-, chirurgische Therapie 1672 
Kolon-Polypose, multip!e 
kartilaginäre Exostosen bei 
2316 
Kontaktlinse als Therapeuti- 
kum 2572 
Kontrazeptiva s. a. Ovulations- 
hemmer 
-, Gefäßkrankheiten 2058 


Koronarangiogramm, Belastungs- 


EKG, Beziehungen zwischen — 

und 2538 
Koronarangiographic, 
Komplikationsraten 1863 


Koronararterien, Verteilungs- 
muster, Einbau in das 
Myokard 2448 

Krankenhausbetten, Überschuß 
in USA 2413 

Krankheitsstatistik 1921 

Kreatinin, Erhöhung im 
Serum 1583 

Krebshäufigkeit bei Mormonen 
2624 


L 


Langerhanssche Inseln, 
Implantation 2238 

Laparotomie, explorative, bei 
Lymphogranulomatose 1487 

Laser-Koagulation, 
endoskopische, 1678 

Lebensmittel, Tiefgefrieren 
2511 

Leber, Metastasen-, zytologische 
Untersuchungen 2602 

Lebererkrankungen, akute, 
chronische, Androgenstoff- 
wechsel und Leydig-Zellfunk- 
tion 1881 

-, Phenolisatin-induzierte 2530 

Leberkarzinom, Klinik des 1625 

-, nach Remission einer akuten 
Lymphoblastenleukämie 1792 

Leberkrankheiten, chronische, 
Hodenatrophie bei 2465 

-, —, Lipoproteinmuster 2156 

Leberschäden, arzneimittel- 
bedingte, Richtlinien zur 
histologischen Beurteilung 
1746 

Lebertransplantation 2047 

Leberzirrhose bei Primaten 1616 

Leukämie, akute Iymphatische, 
im Kindesalter, Erhaltungs- 
therapie 2169 


-, chronisch-myeloische, Mamma- 


karzinom, gleichzeitiges Vor- 
kommen 2568 

-, Eosinophilen- 2092 

-, myelogene, nach Alkylantien- 
therapie eines Plasmozytoms 
1961 


-, therapieresistente, des Erwach- 


senen kombinierte Chemo- 
therapie 2478 

Levamisol, entzündlich- 
rheumatische Erkrankungen, 
Sarkoidose 2297 

-, Hautkrankheiten 1710 

-, Herpes simplex 2510 

-, Melanom, malignes 2510 

Leydig-Zellfunktion, akute 
und chronische Leber- 
erkrankungen 1881 

Linkshändigkeit 2511 

Lipide im Serum 2624 

Lipoproteine, bei chronischen 
Leberkrankheiten 2156 

- X, Nachweis bei Cholestase 
2193 

Liquorproteine, Pathophysio- 
logie 1630 

Lown-Ganong-Levine-Syndrom 
2556 

-, Diagnostik 2536 

Lues II 2371 


Lues III (Gummata) 2001 

Lungenatelektase, totale 1518 

Lungenembolie, 
Perfusionsszintigramm 1715 

Lungenerkrankungen, 
obstruktive 2298 

Lungenfunktion, Theophyllin- 
Äthylendiamin, orale Langzeit- 
Broncholyse 2482 

Lungeninfiltration, akute 
beidseitige, Komplikation der 
zytostatischen Therapie 
2098 

Lungenkrebs, ektopische 
ACTH-Produktion 1755 

-, Giftgas 1483 

Lupus erythematodes discoides 
1875 

— — disseminatus, Lupuskardio- 
myopathie 2138 

— -, Nervensystem-Frühmani- 
festation 2328 

- -, viszeralis, Klassifikation, 
immunsuppressive Therapie 
2591 

Luxation, perilunäre 2064 

Lyell-Syndrom, Gerinnungs- 
störungen 2337 

Lymphangiomyomatose, 
generalisierte 2277 

Lymphknotenentfernung, pro- 
phylaktische, bei Melanom 
2659 

Lymphknoteninfarkt mit 
fieberhafter Erkrankung 1680 

Lymphogranulomatose 
s. a. Morbus Hodgkin 

-, Corticosteroidwirkung 2183 

-, explorative Laparotomie, 
Splenektomie 1487 

-, Synchronisationstherapie 
mit Vincristin, Cyclophospha- 
mid, Phase-Il-Studie 1719 

Lymphome, kutane, T- und 
B-Lymphozyten 2562 

Lymphosarkom, Vincristin- 
Cyclophosphamid- 
Synchronisationstherapie 1719 

Lymphosarkome, kindliche, 
Therapie 1548 

Lymphozyten, T- und B-, 
kutane Lymphome 2562 


M 


Magenbezoare, Therapie 1602 

Magenfrühkarzinom, 
in Europa 1946 

Magenkarzınom, Ernährung 
1515 

Magen-Polypose, multiple 
kartilaginäre Exostosen bei 
2316 

Magenresektion nach Billroth II, 
biologische Verfügbarkeit von 
Digoxin bei 2430 

Magenschleimhaut, Dyspl asien 
1950 

Magenuntersuchung, röntgeno- 
logisch, Doppelkontrast- 
methode 2226 

Makroamylasämie 1599 
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Mammakarzinom, Galakto- 
graphie 1916 

Leukämie, chronisch-myeloi- 
sche, gleichzeitiges Vorkommen 
2568 

—, metastasierendes, und 
Diabetes mellitus 2422 

-, Sensibilitätstestung gegen 
Zytostatika in vitro 2035 

—, Stadium I 1714 

Masernschutzimpfung nach 
Virusmeningitis 2059 

Mastozytose 1617 

Maul- und Klauenseuche, Ent- 
deckung des Virus 2355 

Medizinstudenten, amerika- 
nische, Studium im Ausland 
2186 

Melanom, malignes, Levamisol 
2510 

-,— Lymphknotenentfernung, 
prophylaktische 2659 

Mendel-Medaille 2369 

Meningitis, bakterielle, und 
Hirnabszeß 2234 

Mesaortitis luica, Corticoide 
1582 

Migräne, Intervallbehandlung 
2464 

Miktionssynkope 2234 

Mittelstrahlurin, Keimzahl- 
bestimmung 1614 

Morbus Crohn, Häufigkeit, 
Pathogenese 1679 

-, haemolyticus neonatorum 
1918 
Hodgkin, Laparoskopie 1711 
-, Prognose und Therapie im 
Kindesalter 2246 
-, Therapie 2411 
Köhler II 1924 
Parkinson, Atemverhalten 
unter L-Dopa, DC-geblockt 
1461 
Pringle (Adenoma sebaceum) 
1649 

— Werlhof, akuter 2510 

Mormonen, Krebs bei 2624 

Multiple Sklerose, Chromoso- 
menuntersuchungen an 
Lymphozyten 2028 

Myasthenia gravis pseudo- 
paralytica, Therapie der 2283 

Myelom, multiples 1485 

Mykosen, vulvo-vaginal, 
Econazol 1730 

Myokardinfarkt, akuter, 
prognostischer Index 2517 

— s. Herzinfarkt 

Myokard-Szintigraphie mit 
Thallium-201 2373 


N 


Nagelverfärbung, Quecksilber- 
vergiftung 1694 

Naphthol-AS-D-chloracetat- 
Esterase-positive Granula, 
Eosinophilenleukämie 2092 

Narkose, Allgemein-, 
Überwachung nach 2058 

Nasopharynxkarzinom, okkultes 
2527 


Natrium-Kalium-Quotient im 
Urin 1918 

Natrium-Kreatinin-Quotient im 
Harn, Plasmareninaktivität, 
Nomogramm 2649 

Nebennieren-Szintigraphie mit 
"*1J-Cholesterin 2524 

Necrobiosis lipoidica 
diabeticorum 1517 

Neoplasien im Kindesalter, 
maligne, Radio-Chemothera- 
pie des Zentralnervensystems 
1651 

Nephrolithiasis und Hyperoxal- 
urie, erworbene 1509 

Nephropexie bei Senkniere 1501 

Neuroleptika, trizyklische, 
Patienteninformation, Blut- 
bildkontrollen 1715 

Neuro-Phospholipidose, kutane, 
als Arzneimittelnebenwirkung 
und bei malignen metasta- 
sierenden Tumoren 1809 

Neurosarkom, solides, 
Chemotherapie mit Hydroxy- 
harnstoff 2102 

Niereninsuffizienz, 
Hämostase bei 2299 

-, chronische, cAMP-Gehalt des 
quergestreiften Muskels 2397 

-, Serumamylase bei 2658 

Nierentransplantation bei 
Kindern 1641 

-, Pilzinfektion nach 2082 

Nitroglycerin, akuter Myokard- 
infarkt 2003 

Nobelpreis für Medizin 1975 
2302 

Normann-Medaille 2370 


0) 


Obduktion, 1600 Jahre nach 
dem Tod 2000 
Ösophagusersatzplastik, 
Gastrostomie-Ernährung 2462 
Ösophagusvarizenblutung, 
Pneumothorax als Therapie- 
versuch 2125 
Ohrgeräusche 1753 
Onkozytom 2063 
Ophthalmodynamographie, 
Fludrocortison bei ortho- 
statischen Beschwerden 1790 
Orthostatische Kreislauf- 
regulationsstörung, Fludro- 
cortison bei 1790 
Osteopoikilie 2416 
Ovulationshemmer, Diabetes 
mellitus 2411 
-, Glucosestoffwechsel 1703 


P 


Panarteriitis nodosa 2018 

Pankreas, künstliches 1482 

Pankreasszintigraphie 1465 

Pankreatitis, akute hämorrha- 
gisch nekrotisierende, 
vorzeitige Operation bei 
2241 

Parasitenübertragung durch 
Endoskope 2366 

Parotis, Sialadenose 1545 


Paul-Langerhans-Plakette 1616 

Pemphigus chronicus benignus 
familiaris 1585 

D-Penicillamin, Nebenwirkun- 
gen 1634 

-,-, -Präparate, Verträglichkeit 
1646 

-,-, Therapie, antinukleäre 
Faktoren 2198 

Perfusionsszintigramm, 
Lungenembolie 1715 

Perikarditis, akute 1618 

Peronaeusparese, periphere, 
Therapie bei 1483 

Petit mal, posttraumatisch 2366 

Pflegehilfe 2414 

Phäochromozytom 2469 

-, Antihypertensiva, 
Katecholaminausscheidung 
2349 

-, Herzgeräusch, diastolisches 
1530 

Pharmaka, Metabolismus von -, 
Arzneimittelsicherheit 2285 

Phenacetin, Nierenschädigung 
1451, 1709, 2057 

Phenolisatin, Lebererkrankungen 
2530 

Phenprocumon (Marcumar®), 
Mordversuch mit 1838 

Phenylbutazon in der Stillzeit 
2366 

Philipp-Stöhr-Medaille 2370 

Phlebothrombose, Fibrinolyse 
1687 

Phospholipidose, kutane Neuro-, 
als Arzneimittelnebenwirkung 
und bei malignen metasta- 
sierenden Tumoren 1809 

Photochemotherapie, Psoriasis 
2471 

Pilzinfektionen nach Nieren- 
transplantation 2082 

Plasmareninaktivität, 

Prindolol bei essentieller 
Hypertonie 1726 

Plasmozytom, Alkylantien, 
myelogene Leukämien 1961 

-, intravenöse Urographie 1813 

Plazentalokalisation 1482 

Pneumothorax 2188" 

-, Therapieversuch bei 
Ösophagusvarizenblutung 
2125 

Pockenimpfpflicht, allgemeine, 
Aufhebung der 2000 

Pockeninfektiosität und 
Impfschutz 2062 

Pockenschutzimpfung und 
Antikoagulantientherapie 
1615 

Poliklinik, medizinische, 
Universität Basel, 100jähriges 
Jubiläum 2238 

Polyarthritis, chronische, 
testpsychologische Unter- 
suchungen 1833 

-, juvenile chronische 2043 

Polyneuropathie, akute, 
durch Diphenylhydantoin- 
Intoxikation 1532 

Polypektomie, endoskopische, 
im oberen Verdauungstrakt 
2313 


Postcholezystektomie-Syndrom, 


endoskopisch-radiologische 
Cholangiographie 1877 


Preisausschreibungen 


Alexander-Schmidt-Preis 2062 
Angiologisches Stipendium 
1516 
Anna-Monika-Stiftung 2238 
»Biochemische Analytik«- 
Preis 1820 
C. E.-Alken-Preis 1921 
Curt-Adam-Preis 2414 
Dr.-Martini-Stiftung 1874 
Edens-Preis 2186, 2554 
Erich-Krieg-Preis 1874 
Erlanger Förderungspreis 2659 
Ernst-Hutzenlaub-Tierschutz- 
Forschungspreis 1584 
Felix-Wankel-Tierschutz- 
Forschungspreis 1584 
Ferdinand-Bertram-Preis 1820 
Förderpreis der Deutschen 
Diabetes-Gesellschaft 1820 
Franz-Redeker-Preis 2660 
Friedrich-von-Bodelschwingh- 
Preis 2186 
Gerhard-Domagk-Preis 1976 
1516 
Hans-Liniger-Preis 2660 
Hermann-Simon-Preis 1584 
Hufeland-Preis 1976 1584 
Internationaler Preis für 
moderne Ernährung 2660 
Johann-Georg-Zimmermann- 
Förderpreis für Krebs- 
forschung 1584 
Kneipp-Preis 2660 
Kneipp-Preis für »Gesund- 
heitsbildung« 1584 
Ludolf-Krehl-Preise 2659 
Max-Ratschow-Preis 2660 
Paul-Martini-Preis 2660 
Professor-Franz-von-Brücke- 
Preis 1516 
Robert-Feulgen-Preis 1874 
Stadt Bad Kissingen, Preis der 
2660 
Stiftung Michael 1874 
Theodor-Frerichs-Preis 2062 
Theodor-Naegeli-Preis 2660 
Dr.-Willmar-Schwabe-Preis 
2660 


Preisverleihungen 


Adalbert-Czerny-Preis 2369 
Albrecht-von-Graefe-Preis 
2468 
Alexander-Schmidt-Preis 1716 
Alexandre-Besredka-Preis 
2554 
Alfred-Vogt-Preis 1975 2370 
Arnold-Biber-Preis 1648 
Arthur-Pappenheim-Preis 2468 
Avery-Landsteiner-Preis 2369 
Bertram-Preis 1484 
Curt-Adam-Preis 1552 
Carol-Nachman-Preis 1552 
Dr.-Dora-Seif-Preis 1820 
Dr.-Martini-Preis 1484, 1648 
Dr.-Willmar-Schwabe-Preis 
2588 
E.-K.-Frey-Preis 2370 
Erich-Lexer-Preis 1484 
Feldberg-Preis 2370 
Franz-Schede-Preis 2588 


6 
x 
= 
N 
> 
® 
& 
> 
= 
ER 
? 
% 


SACHVERZEICHNIS 


G.-E.-Konjetzny-Preis 1484 
Georg-von-Hevesy-Preis 2514 
George-E.-Shambaugh-Preis 
2468 
Gödecke-Forschungspreis 
1874 
Gustav-Riehl-Preis 1648 
Henry-E.-Sigerist-Preis 2468 
Homburg-Preis 1716 
Homer-W.-Smith-Award in 
Renal Physiology 1975 2370 
Hugo-Spatz-Preis 2554 
Jubiläumspreis der Firma 
B. Braun-Melsungen AG 
1484 
Karl-Hanser-Gedächtnispreis 
2514 
Ludolf-Krehl-Preis 1648 
Ludwig-Darmstädter-Preis 
1921 
Ludwig-Heilmeyer-Medaille 
in Gold 2514 
Ludwig-Heilmeyer-Medaille 
in Silber 2514 
Ludwig-Rehn-Preis 2554 
Martin-Wassmund-Preis 1716 
Max-Bürger-Preis 1820 
Max-Cloetta-Stiftung 2624 
Michael-Preis 1552 
Minkowski-Preis 1921 
Nobelpreis für Medizin 1975 
2302 
Otto-Loos-Preis 2588 
Paul-Ehrlich-Preis 1921 
Paul-Martini-Preis 1648 
Paul-Martini-Medaille in Gold 
2370 
Paul-Martini-Medaille in 
Silber 2624 
Redel-Preis 1975 2370 
Rober-Bing-Preis 2624 
Robert-Feulgen-Preis 1874 
Robert-Koch-Preis 1921, 2370 
Röntgen-Preis 1648 
Romano-Guardini-Preis 1975 
1680 
Rudolf-Schülke-Preis 1716 
Schweizerische Gesellschaft für 
Innere Medizin, Preis der 
2588 
Spencer-Lashley-Preis 1975 
2370 
Thannhauser-Preis 2370 
Thiersch-Preis 1820 
Primatenforschung, USA 2130 
Prindolol, Hypertonie 
essentielle 1726 
Prinzmetal-Angina 1977 
Prostatakarzinom, 
Frühdiagnose 1573 
—, Metastasen 2590 
Provokationstest, bronchialer, 
Allergen-Aerosole 2454 
Pseudo-LE-Syndrom, Arznei- 
mittelinduzierbarkeit (Veno- 
pyronum-Dragees) 1555, 1558, 
1590 
Pseudomonas-Infektionen 1701 
Pseudotumor cerebri, sekundärer 
Hypoparathyreoidismus 2213 
Psoriasis, Photochemotherapie 
2471 
Psychiatrische Forschung, Beitrag 
der Verhaltensbiologie 2108 


Purpura anaphylaktoidea 
Schönlein-Henoch 1449 

Pyelonephritis, chronische, 
Serodiagnostik mit indirekter 
Immunfluoreszenz 2086 


Q 


Quecksilbervergiftung, kosme- 
tische Bleichmittel 1694 
Quinckesches Ödem 1814 


R 


Radiojodtherapie, autonomes 
Adenom 2203 

Ratschow-Gedächtnismedaille 
2370 

Rechtsschenkelblock mit über- 
drehtem Linkstyp 2125 

Reduktionsdiät mit Haferflocken 
2658 

Reflomat, Blutzucker- 
bestimmung 1697 

Reflux, duodenaler, Billroth-I- 
Magen, Gastritis 2385 

Rektosigmoidkarzinom, prä- 
operative Strahlenbehandlung 
2651 

Rektumkarzinom, präoperative 
Strahlenbehandlung 2651 

Renin, Plasma-Aktivität, 
Schätzung nach Na-Kreatinin- 
Quotient im Harn 2649 

Reninaktivität, Bartter-Syndrom, 
und Plasmaaldosteron 2443 

Renin-Bestimmung, Plasma- 
2553 

Respiratorische Insuffizienz, 
Sauerstofftherapie 1814 

Restharnbestimmung, 
katheterlose 2565 

Retikulumzellsarkom, Vincristin- 
Cyclophosphamid-Synchroni- 
sationstherapie 1719 

Rhesus-Inkompatibilität, 
Anti-D-Prophylaxe 2010 

Rheumatoide Arthritis, Schild- 
drüsenfunktionsstörungen 
2300 

Rieder-Medaille 1616 

Röntgenstrahlen, Einführung in 
die Medizin 2457 

Rotz-Bazillus, Entdeckung 2292 

Rubeolen-Embryopathie 2299 

Rückstandsuntersuchungen, 
Schlachttiere 1552 


Sarkoidose 2574 
Sauerstoffpartialdruckmessung, 
transkutane, pädiatrische 
Intensivmedizin 1892 
Schädelfraktur, frontale und 
retrobulbäres Emphysem 2304 
Scheidungshäufigkeit 1648 
Schenkelblock, bilateraler, mit 
AV-Block I. Grades 1486 
Schilddrüse, autonomes 
Adenom 2223 
Schimmelpilztoxine 2466 
Schleiden-Medaille 2369 
Schleudertraumen der Hals- 
wirbelsäule, Herzrhythmus- 
störungen 2623 


Schock, septisch-toxischer 1667 

Schrittmacher, Defektserie 
Cordis/Stanicor 1869 

-, Demand-, Kammerflimmern 
bei Funktionsprüfung 2439 

-, Verlängerung der Funktions- 
zeit 1683 

Schrittmacherimplantation, 
bradykarde Herzinsuffizienz 
2070 

-, Reizschwellenverhalten 2150 

Sektion ohne Zustimmung 
1998 

Senkniere, Nephropexie- 
Spätergebnisse 1501 

Septumhypertrophie, asym- 
metrische, Echokardiographie 
2189 

Serratia-marcescens-Sepsis bei 
Kindern 2324 

Serumhepatitis 
s. a. Hepatitis B 

Serumhepatitis-Antigen 1713 

Serumlipide, Myokardinfarkt, 
-senkende Pharmaka 1611 

Sialadenose der Parotis 1545 

Sinuatrialer Block II. Grades 
2470 

Sinusknotensyndrom, 
sinuatrialer Block II. Grades 
Typ 2372 

-, Sinusknotenerholungszeit 
2305 

Sir-Hans-Krebs-Medaille 2370 

Sisomicin, vergleichende Phar- 
makokinetik mit Gentamicin, 
Tobramycin 2144 

Skorbut 1923 

Somatostatin, betazol-stimulierte 
Magensekretion 1797 

-, carbachol-stimulierte 
Pankreassekretion 1797 

-, Gallenblasenkontraktion 1797 

Splenektomie, bei Lympho- 
granulomatose 1487 

Status asthmaticus, ACTH, 
Corticoide 1753 

Sterilität, Aufbewahrung 
sterilisierter Kanülen 1872 

Steroid, anaboles (Clostebol), 
therapeutische Wirkung bei 
chronischer Hepatitis 2074 

Stipendium, angiologisches. 1516 

Stock-Spielmeyer-Vogt-Syndrom 
2126 

Stoffwechselkrankheiten, 
hereditäre, pränatale 
Diagnostik 1674 

Strahlenfibrose, venöse Abfluß- 
stauung 1582, 2180 

Streptokinase, fibrinolytische 
Langzeittherapie 1887 

Struma diffusa nach para- 
tertiärem Butylphenol 2216 

Subaortale Stenose, idiopathische 
hypertrophe, echokardio- 
graphische Kriterien 1759 

Subarachnoidalblutung 1876 

Sulfonamide, Entdeckung der 
2617 

Sympathektomie, Diabetes 
mellitus 2058 

Syndrom, Bartter- 2443 

-, Hypoglykämie, kindliches 
1906 


Syndrom, Karzinoid- 2163 

-, Lown-Ganong-Levine 2536, 
2556 

-, Lyell-, 2337 

-, Postcholezystektomie-, 1877 

-, Pseudo-LE-, 1555, 1558, 1590 

-, WPW-, 2536, 2553, 2626 

Szintigraphie, Myokard-, mit 
Thallium-201 2373 

-, Nebennieren-, mit '*"J-Chole- 
sterin 2524 

-, Pankreas- 1465 


T 


Tachykardie, paroxysmale 
supraventrikuläre und 
ventrikuläre 1814 

Teflonpfannen, Überhitzung und 
Gesundheitsschäden 1815 

Testosteron, Plasmaandrogene 
nach oraler Gabe 1773 

Thallium-201, Myokard-Szinti- 
graphie 2373 

Theophyllin-Äthylendiamin, 
orale broncholytische Lang- 
zeittherapie, Lungenfunktion 
2482 

Thorotrast-Schäden 2126 

Thromboembolieprophylaxe, 
postoperative, mit Dihydro- 
ergotamin 2065 

Thromboseprophylaxe, Calcium- 
heparinat 2014 

Thrombozytopathie, ADP-Frei- 
setzungshemmung (»aspirin- 
like defect«) 1842 

Thrombozytopenien, Auto- 
immun-, Plättchenproduktion 
und lineale -speicherung 2641 

-, Differentialdiagnose 2492 

-, Therapie 2494 

Thyreoiditis de Quervain 2377 

Thyroxin-Konversion, exzessive 
periphere, T,-Hyperthyreose 
2319 

Tiefgefrieren von Lebensmitteln 
2511 

Tierhaarallergien, Erkrankungen 
der oberen Luftwege 2557 

Tobramycin, Vergleich mit 
Gentamicin, Sisomicin 2144 

Todesursachenstatistik 1516 

Tonsillektomie, bei 
»Fokaltoxikose« 1871 

Transfusion, Bereitstellung von 
Blut vor Operationen 1997 

-, Verweigerung aus religiösen 
Gründen 2179, 2622 

Treitzsche Hernie, angio- 
graphische Diagnostik 1902 

Trijodthyronin-Hyperthyreose, 
periphere Thyroxin- 
Konversion 2319 

Tropenmedizin, Bedeutung 
Robert Kochs 1933 

Tubenkarzinom, Früherkennung 
durch Exfoliativ-Zytologie 
1476 

Tuberkelbazillenfärbung, 
Entdeckung 2055 

Tuberkulin, Entdeckung 1925 

Tuberkulinallergie 2553 

Tuberkulose-Serologie 2182 

Tuberkulostatikatherapie, 
präventive 1997 
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BUCHBESPRECHUNGEN 


Tumoren, solide, Chemotherapie, 


adjuvante bei — 2342 
-, urologische maligne, Vorsorge- 
untersuchung 2452 
Typhusdauerausscheider, 
Cholelithiasis 1714 
Typhusinfektionen, Verlauf im 
Raum Heidelberg 2209 


U 


Ultraschall, Einführung in die 
Medizin 2549 
Ultraschall-Druckmessung bei 
arteriellen Rekonstruktionen 
1473 
Unterkühlung 2132 
Ureterocele, kalkdichtes 
Konkrement 1450 
Urinzytologie bei Blasen- 
karzinom 2340 
Urobilinogenprobe bei Leber- 
erkrankungen 1997 
Urticaria pigmentosa 1551, 2239 
UV-Licht, Einführung in die 
Medizin 2549 


UV-Strahlung, Mutationsgift 
2623 


Vacciniaviren, Qualitätsunter- 
schiede, neurale Kompli- 
kationen 1457 

Vagotomie, Nomenklatur der 
»dritten« — 2353 

Vasodilatatoren bei Gangrän 
2658 

Vektorkardiographie 2234 

Verhaltensbiologie, Beitrag an 
der psychiatrischen Forschung 
2108 

Vertebralisangiographie, 
kortikale Blindheit nach 2621 

Verzugszeit wissenschaftlicher 
Arbeiten 1716 

Vincristin, Synchronisations- 
therapie bei malignen 
Lymphomen 1719 

Virushepatitis A s. Hepatitis A 

Vitiligo, nach paratertiärem 
Butylphenol 2216 


Vorhoftlattern, atrioventrikuläre 
Blockierung 1758 
Vorhofflimmern, paroxysmales 
tachykardes 2389 
Vorhoftachykardie, paroxysmale, 
AV-Block Il. Grades 1682 
Vorsorgeuntersuchung, maligne 
urologische Tumoren 2452 


W 


Warthin-Tumor 1681 
Wassermann-Reaktion, Entwick- 
lung der 2506 
Widal-Reaktion, Vergleich mit 
indirekter Immunfluoreszenz, 
chronische Pyelonephritis 
2086 
Wolff-Parkinson-White-Syndrom 
2536, 2553, 2626 


X 


Xeroderma pigmentosum 1821 


4 


Zellvermehrung, Steuerung und 
Rolle der Zellmembran 2185 

Zentralnervensystem, Radio- 
Chemotherapie des —, maligne 
Neoplasien im Kindesalter 
1651 

Zerebrovaskuläre Insuffizienz, 
chirurgische Behandlung, 
extrakranielle Strombahn- 
hindernisse der Arteria cärotis 
1823 

Zink, Therapie der Acroderma- 
titis enteropathic® 1549 

Zuwanderungsbeschränkung für 
Ärzte, Kanada 1583 

Zwerchfellparese, genuine 2465 

Zystadenolymphom, papilläres 
1681 

Zytologische Untersuchungen bei 
Metastasenleber 2602 

Zytostatika, Sensibilitätstestung 
in vitro bei Mammakarzinom 
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Mediquiz 


Fall 269 1449 


Anapbylaktoide Purpura Schönlein-Hennoch. - Die Trias von Pur- 
pura, Arthritis und Hämaturie, verbunden mit chronischem Verlauf, 
führt zur Diagnose. 


Fall 27 1450 


Kalkdichtes Konkrement in einer Ureterocele. - Man erkennt auf 
der Leeraufnahme ein kalkdichtes Konkrement in Projektion auf die 
Blasenregion. Nach Kontrastmittelinfusion stellt sich der linksseitige 
distale Ureterabschnitt aufgeweitet dar, er wölbt sich in seinem 
blasennahen Abschnitt ballonartig in die Harnblase vor. Die Wand 
der Ureterocele zeigt sich als schmale Aufhellungslinie. Das Bild 
wird oftmals mit einem Schlangenkopf verglichen. Das kalkdichte 
Konkrement ist schemenhaft in der Ureterocele abgrenzbar. - Der 
Befund wurde zystoskopisch bestätigt. 


Fall 271 1485 


Multiples Myelom. - Im Knochenmarksausstiich fanden sich zu 
25% Plasmazellen, von denen viele unreif waren oder eine Poly- 
ploidie aufwiesen. Die Serum-Elektrophorese zeigte einen schmal- 
basigen M-Gradienten innerhalb der y-Globulin-Region. Das 
Serum-Calcium betrug 12 mg/100 ml. In beiden Femora fanden sich 
zahlreiche osteolytische Herde. Die intravenöse Injektion von Rönt- 
gen-Kontrastmittel bei der intravenösen Urographie kann zur Aus- 
fällung von Bence-Jones-Proteinen in den Nierentubuli führen und 
sollte deshalb grundsätzlich vermieden werden. 


Fall 272 1486 


Bilateraler Schenkelblock mit AV-Block I. Grades. - Es handelt sich 
um eine Kombination eines Rechtsschenkelblocks und eines über- 
drehten Linkstyps. Die Abdrehung der Herzachse nach links ist 
durch eine Fibrosierung des vorderen Astes des linken Tawara- 
Schenkels bedingt. Das PR-Intervall ist auf 0,32 s verlängert. 


Fall 273 1517 


Necrobicsis lipoidica diabeticorum. — Lokalisation und Aussehen 
der Veränderung zusammen mit Diabetes mellitus in der Familien- 
anamnese stützen die Diagnose. Bei der Patientin fiel die Glucose- 
belastung pathologisch aus. Die Diagnose wurde histologisch bestä- 
tigt. Das Myxoedema circumscriptum praetibiale tritt beidseitig auf 
und zeigt keine Atrophie. Ein Erythema e calore ist erkennbar an 
netzförmiger Zeichnung mit Hyperpigmentierung als Folge lang- 
dauernder lokaler Hitze-Einwirkung. Die Chromoblastomykose be- 
steht üblicherweise aus einem verrukösen, hyperkeratotischen Herd. 


Fall 274 1518 


Totalatelektase der linken Lunge. - Eine Belüftung der linken Lunge 
ist nicht mehr nachweisbar. Sowohl die Trachea als auch der Herz- 
schatten sind nach links verlagert, die linke Kolonflexur ist nach 
oben getreten und zeigt einen linksseitigen Zwerchfellhochstand an. 
(Hinweise auf eine Zwerchfellruptur bestanden anamnestisch nicht.) 
- Bronchoskopisch wurde ein Bronchialkarzinom im linken Haupt- 
bronchus nachgewiesen. 
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Fall 275 1553 


Gliom bei tuberöser Hirnsklerose. - Charakteristisch sind die gro- 
ßen, polygonalen Zellen mit prominentem Kern. Sie liegen gruppen- 
artig vor einem stark vaskularisierten Hintergrund. Das Bild kann 
an ein Glioblastom erinnern, dagegen sprechen aber Alter und 
Lokalisation. Die Zellen sind zwar bizarr, aber nicht so stark 
atypisch. Im allgemeinen läßt sich das histologische Bild des Tumors 
bereits aus der Anamnese vorhersagen (geistige Retardierung, 
Krampfanfälle, Hautveränderungen). Bei 10% der Patienten mit 
tuberöser Hirnsklerose entwickeln sich solche Gliome. 


Fall 276 1554 


Anteroseptalinfarkt mit Rechtsschenkelblock und linkem hinterem 
Astblock. - Man erkennt eine konstante PR-Beziehung mit norma- 
lem PR-Intervall von 0,16s. Wenn das PR-Intervall abnorm ver- 
längert wäre, könnte man eine Leitungsstörung in allen drei Lei- 
tungsschenkeln annehmen. Der initiale Vektor zeigt nach links und 
hinten, ist aber von außergewöhnlich großen Q-Zacken in V,-V, 
begleitet. Das spricht am ehesten für einen Anteroseptalinfarkt, wo- 
bei wahrscheinlich sowohl der rechte Tawara-Schenkel als auch 
Teile des linken hinteren Tawara-Astes betroffen sind. 


Fall 277 1585 


Pempbigus chronicus benignus familiaris. - Erythematöse, papulo- 
vesikulöse Hauterscheinungen mit bogiger Begrenzung im Bereich 
eng aneinanderliegender Hautstellen und eine positive Familien- 
anamnese lassen einen Pemphigus chronicus benignus familiaris ver- 
muten. Zur Sicherung der Diagnose ist die histologische Untersu- 
chung eines Probeexzisates notwendig. Das Kontaktekzem hat viel- 
fältige Ursachen und oft eine typische Anamnese; das klinische Bild 
mit juckenden Papulovesikeln am Ort des Kontakts führt zur Dia- 
gnose. Bei der Tinea corporis wären positive mykologische Kultur- 
ergebnisse und Kalilaugenpräparate zu erwarten. Ein Erythrasma 
würde im Wood-Licht kupferrot fluoreszieren; im Cram-Präparat 
von Hautschuppen wären gram-positive stäbchenartige Organismen 
zu sehen. 


Fatl 278 1586 


Aspergillom. -— Wie besonders deutlich die Schichtuntersuchung 
zeigt, erkennt man in einer 7cm großen, rundlichen Verdichtung 
eine deutliche sichelförmige Aufhellung. Bei der sekundären Pilz- 
besiedlung bestehender Hohlräume durch Aspergillus fumigatus 
bildet das Pilzmyzel eine intrakavitäre Pilzkugel; sie ist von einer 
Luftsichel umgeben. Auch links infraklavikulär findet sich ein ent- 
sprechender, weniger deutlich ausgeprägter Befund. Die Diagnose 
des Aspergilloms konnte kulture!l und autoptisch gesichert werden. 


Fall 279 1617 


Mastozytose. - Das Krankheitsbild ist gekennzeichnet durch rezidi- 
vierende Kopfschmerzen, Haut-Flush (Histaminfreisetzung), wan- 
dernde Knochenschmerzen, Hepatosplenomegalie und Anämie. Bei 
Kindern herrschen pigmentierte, urtikarielle Hautläsionen vor, die 
zu der Diagnose Urticaria pigmentosa führen. Die Mastzellen wer- 
den dem retikuloendothelialen System zugeordnet, sie sind rund, 
etwa 20-40 um ım Durchmesser und haben kugelige Kerne mit dich- 
tem Chromatin. Die Kerne sind exzentrisch in den Zellen gelegen 
und können von Granula verdeckt sein. Das blasse, vakuolisierte 
Zytoplasma ist dicht angefüllt mit basophilen Granula. 


Fall 280 1618 


Akute Perikarditis. - Die Ableitung I, II, IN, aVL, aVF sowie V,-V, 
zeigen ST-Anhebungen. In aVL sowie in den lateralen Brustwand- 
ableitungen wırd die T-Welle negativ. Keine Q-Zacken. Der Patient 
leidet an Pneumokokken-Pneumonie mit eitriger Perikarditis. 


Fall 281 1649 


Morbus Pringle (Adenoma sebaceum). - Es handelt sich um Angio- 
fibrome. Die historische Bezeichnung Adenoma sebaceum entspricht 
nicht dem histologischen Befund. Eine tuberöse Hirnsklerose kann 
gleichzeitig vorliegen (Morbus Bourneville-Pringle). An der Haut 
kommen unter anderem periunguale Fibrome (Koenensche Tumo- 
ren) und lumbosakrale Bindegewebsnaevi vor. 


Fall 282 1650 


Aortenisthmusstenose. - Der sich ausbildende Kollateralkreislauf 
führt unter anderem auch zur Aufweitung der meisten Interkostal- 
arterien. Diese dilatierten und gewunden verlaufenden Interkostal- 
arterien lassen in den postero-kaudalen Anteilen der Rippen sicht- 
bare Rippenusuren entstehen. Ausgenommen sind die beiden oberen 
und unteren Rippen. Der Aortenknopf ist auf der Aufnahme im 
sagittalen Strahlengang nicht abgrenzbar. Der linke Kammerbogen 
führt durch eine verstärkte Rundung und Linksausladung zum Bild 
der aortalen Herzkonfiguration. 


Fall 283 1681 


Warthin-Tumor. — Charakteristisch für das papilläre Zystadeno- 
Iymphom sind zahlreiche Papillen, die von einem hohen Epithel 
bedeckt sind und ein Iymphoides Stroma besitzen. Sie ragen in einen 
zystischen Raum hinein. 


Fall 284 1682 


Paroxysmale Vorhoftachykardie mit AV-Block II. Grades. - Es be- 
steht eine Vorhoftachykardie mit einer Frequenz um 150/min, 
außerdem ein AV-Block II. Grades mit wechselnder Wenckebach- 
Periodik (2:1, 3:2, 5:4 und 8:7). Die Rhythmusstörung war 
Folge einer Digitalisintoxikation und klang nach Absetzen der Digi- 
talismedikation ab. 


Fall 285 1717 


Anetodermie. — Die anderen Diagnosen können leicht ausgeschlossen 
werden. Es handelt sich um eine Erkrankung des Coriums unbe- 
kannter Ursache. Sie ist durch einen spontanen Verlust der elasti- 
schen Fasern in umschriebenen Bereichen charakterisiert. Dadurch 
entstehen rundliche, atrophische Herde mit oder ohne hernienartige 
Vorwölbung des darunterliegenden subkutanen Fettgewebes. Die 
Epidermis ist nicht in den Prozeß einbezogen, weshalb die Herde 
nicht schuppen wie bei der Psoriasis vulgaris oder bei der Pityriasis 
rosea. Lichen sclerosus et atrophicus führt zwar ebenfalls zur Atro- 
phie des Coriums, bezieht aber auch die Epidermis ein. Ein ulzeröses 
Syphilid kann mit ähnlich aussehenden Narben abkcilen. Eine wirk- 
same Behandlung ist nicht bekannt, sie wäre auch nur aus kosme- 
tischen Gründen notwendig. 


Fall 286 1718 


Aortenruptur. -— Das obere Mediastinum ist nach beiden Seiten ver- 
breitert. Bei der Aortographie erkennt man eine sackförmige Aus- 
weitung an der inneren Kontur des Aortenbogens nach dem Abgang 
der linken Arteria subclavia sowie eine nur geringgradige Wand- 
einziehung an der Außenkontur derselben Stelle. - Die Diagnose 
wurde operativ bestätigt. Es bestand eine fast vollständige Durch- 
trennung der Aorta nach dem Abgang der linken Arteria subclavia. 


Fali 287 1757 
Cabot-Ring. — Die Patientin hat eine perniziöse Anämie und erhielt 
eine Vitamin-B,»-Injektion. Im Sternalmark fanden sich Megalo- 
blasten. Bei den Cabot-Ringen handelt es sich möglicherweise um 
Artefakte bei der Färbung, man sieht sie bei Patienten mit Megalo- 
blasten-Anämien für gewöhnlich kurz nach Beginn der Therapie. 


Fall 288 1758 


Vorhofflattern mit atrioventrikulärer 2 : 1-Blockierung. - Druck auf 
den Carotissinus kann oft die Differentialdiagnose erleichtern. 


Fall 289 1821 
Xeroderma pigmentosum. — Die Erkrankung wird autoson.al rezes- 
siv vererbt. Sie ist die einzige der vier genannten Krankheiten, bei 
der multiple Hauttumoren vorkommen. Die Protoporphyrie verur- 
szcht an belichteten Arealen Erytheme, Ödeme und Papulovesikeln. 
Die Porphyria congenita führt zu schweren Vernarbungen und Ver- 
stümmelungen im Gesicht bei erhöhter Uroporphyrinausscheidung 
im Urin. Beim Bloom-Syndrom besteht ein Gesichtserythem mit 
Teleangiektasien, kombiniert mit Zwergwuchs. 
Fall 290 1822 
Arteria lusoria (A. subclavia aberrans dextra). -— Es handelt sich bei 
dieser Gefäßanomalie um eine von links getrennt aus dem Aorten- 
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bogen entspringende rechte Arteria subclavia, welche dorsal des 
Ösophagus vor der Wirbelsäule von links unten schräg nach rechts 
oben verläuft. Die Diagnose ist bei durchgehend zartem, parallel- 
streifigem Ösophagusschleimhaurrelief aufgrund der schräg verlau- 
fenden Impressionsfigur röntgenologisch eindeutig zu stellen. 


Fall 291 1875 


Lupus erythematodes discoides. - Die atrophische Epidermis zeigt 
Hyperkeratose, Hornpfropfen in Haarfollikeln und eine Verflüssi- 
gungsdegeneration der Basalzellschicht. Das entzündliche Infiltrat 
im Corium und in der Umgebung der Hautanhangsgebilde bes “ht 
überwiegend aus Lymphozyten und Plasmazellen. 


Fall 292 1876 


Subarachnoidalblutung. -— Es bestehen Sinusrhythmus, Normtyp, in 
den Extremitätenableitungen I wahrscheinlich ventrikuläre Extra- 
systolen, in den Brustwandableitungen einmal sinuatriale Blockie- 
rung bzw. ausgeprägte Sinusarrhythmie. R-Verlust in V,-V,, termi- 
nal negative T-Wellen in V,-V;, QT-Zeit mit 0,42 s frequenzent- 
sprechend. 

Die Patientin starb im zerebralen Koma. Autoptisch fand sich ein 
aufgeplatztes Aneurysma der Arteria communicans anterior des 
Circulus arteriosus Willisi mit massiver basaler Subarachnoidalblu- 
tung und blutigem Ventrikeleinbruch. Es ergab sich kein Hinweis 
für einen frischen Myokardinfarkt. Derartige formal vom Vorder- 
wandinfarkt nicht zu trennende EKG-Veränderungen können nicht 
ganz selten bei akuten zerebrovaskulären Erkrankungen, vor allem 
bei Subarachnoidalblutungen, auftreten. 


Fall 293 1923 


Skorbut. - Die Angaben über kontusiforme Blutungen und perifolli- 
kuläre Petechien sind charakteristisch. Bei zahnlosen Patienten feh- 
len Zahnfleischblutungen. Skorbut tritt im allgemeinen nicht iso- 
liert, sondern verbunden mit einem Multivitamin- und Eiweißman- 
gel auf. Er kommt am häufigsten bei chronischem Alkoholismus und 
bei länger anhaltender unzureichender Nahrungsaufnahme vor. 


Fall 294 1924 


Morbus Köhler Il. - Deformierung des Metatarsalköpfchens II mit 
Verwaschenheit und Verdichtung der Strukturzeichnung. Der Ge- 
lenkspalt erscheint verbreitert, die Kopfkappe zerklüftet und abge- 
plattet. Diese Krankheit betrifft vor allem Mädchen und beginnt 
im 12. bis 14. Lebensjahr. Meist ist das Metatarsalköpfchen I, 
gelegentlich auch III, befallen. Im Spätstadium entwickelt sich eine 
arthrotische Gelenkdeformität. 


Fall 295 2001 


Lues III (Gummata). — Der klinische Eindruck wurde durch positive 
lues-serologische Untersuchungen mit hohen Titerwerten gestützt. 
Bereits nach etwa einwöchiger Penicillintherapie begannen die 


Herde abzuheilen. 


Fall 296 2002 


Cor pulmonale und Digitalisintoxikation. - Rechtstyp, inkompletter 
Rechtsschenkelblock mit rsR’-Typ und Sokolow-Lyon-Index für 
rechts Ri S5 1,1 mV sprechen trotz der intraventrikulären Leitungs- 
störung bei der Anamnese der Patientin für ein Cor pulmonale. 
Sinustachykardie mit verlängerter AV-Überleitung bietet einen Hin- 
weis auf Digitalisintoxikation. Der Digoxinserumspiegel lag 12 
Stunden nach der letzten Einnahme radioimmunologisch gemessen 
mit 3,6. ng/ml im toxischen Bereich. Die Patientin hatte bis zu 0,8 mg 
B-Acetyldigoxin wegen nicht beherrschbarer Rechtsherzinsuffizienz 
genommen. Eine arterielle Hypoxie lag nicht vor. 


Fall 297 2063 
Onkozytom 
Fall 298 2064 


Perilunäre Luxation. - Die Handwurzelknochen um das Os lunatum 
sind mit dem Os capitatum zusammen nach dorsal luxiert. Das Os 
lunatum steht regelrecht im Radiokarpalgelenk. Für eine frische 


Fraktur besteht kein Anhalt. Die Aufhellungslinie im distalen Ulna- 
Ende (im seitlichen Strahlengang) ist aufgrund des beidseitigen 
Sklerosesaumes als Knochenkanälchen zu identifizieren. 


Fall 299 2131 


Aktinomykose. — Bei dieser subakut-chronischen Herdinfektion 
kommen typische gelbe Granula, Drusen, vor. Actinomyces bovi ist 
ein Gram-positiver anaerober Mikroorganismus. 


Fall 300 2132 


Unterkühlung. - Die Patientin hatte eine Barbituratintoxikation, die 
EKG-Veränderungen sind jedoch durch Unterkühlung bedingt. Mit 
dem Laboratoriumsthermometer wurde eine rektale Körpertempe- 
ratur von 29,5 °C gemessen. Sinusbradykardie, ST-Streckenelevatio- 
nen, Verlängerung der QT-Zeit und J-Wellen im absteigenden 
Schenkel des QRS-Komplexes (ll, aVL, V,, V;) sind typisch für 
Unterkühlung. 


Fall 301 2187 


Hidradenoma papilliferum. — Es handelt sich um einen gutartigen 
Schweißdrüsentumor, der in der Vulva und im Bereich des Peri- 
neums vorkommt. Er zeigt einen ausgeprochen papillären Bau. 


Fall 302 2188 


Pneumothorax. — Im Bereich der linken Thoraxhälfte ist keine Lun- 
genstruktur erkennbar, wodurch es zu der erheblich vermehrten 
Strahlentransparenz gekommen ist. Die tumorartige Verdichtung im 
linken Hilusgebiet ist durch die völlig kollabierte linke Lunge be- 
dingt. Nur pleuritische Verklebungen hätten den völligen Lungen- 
kollaps verhindern können. Daneben besteht eine basale Ergußbil- 
dung links. 


Fall 303 2239 


Urticaria pigmentosa. -— Die Erkrankung wird gelegentlich schon 
von Geburt an beobachtet, setzt im allgemeinen aber erst im Alter 
von 3-9 Monaten ein. Mechanische Reizung der Hautveränderungen 
verursacht Quaddelbildung, ebenso die Verabfolgung bestimmter 
Medikamente wie Acetylsalicylsäure. Insektenstiche weisen eine 
zentrale Stichstelle auf, bilden auf Druck keine Quaddel und wer- 
den durch Acetylsalicylsäure nicht beeinflußt. Strophulus in Form 
der Urticaria papulosa entwickelt sich in etwas späterem Alter, 
meist in der Lendengegend, an Gesäß und Oberschenkeln; die ein- 
zelne Effloreszenz ist derb und wachsartig. Xanthome sind unge- 
wöhnlich in diesem Alter und nehmen keinen urtikariellen Charak- 
ter an. 


Fall 304 2240 


CO-Vergiftung. — Es handelt sich um eine CO-Intoxikation mit 
einem HbCO-Gehalt im Blut von 36% bei der Aufnahme. (Bei ent- 
sprechender Rückrechnung bestand zur Zeit des Bewußtseinsver- 
lustes ein HbCO-Gehalt von etwa 60%.) EKG-Veränderungen ent- 
stehen durch direkte toxische Wirkung auf die Herzmuskelzelle und 
durch Hypoxämie. Im vorliegenden Falle entstand bei bereits be- 
stehender Blockierung des linksanterioren Schenkels ein kompletter 
Linksschenkelblock, der nach Abklingen der CO-Wirkung und der 
Hypoxämie reversibel war. 


Fall 305 2303 


Bleivergiftung. — Charakteristisch sind die acidophilen Kernein- 
schlüsse. Sie finden sich im Epithel des proximalen Konvolutes und 
der Henleschen Schleife. Der Bleispiegel im Blut betrug 100,4 ug 
100 ml. In der Anamnese wurde eine Pica festgestellt (absorder- 
licher Appetit, zum Beispiel Kalk- oder Kreide-Essen). 


Fall 306 2304 


Frontale Schädelfraktur und retrobulbäres Emphysem. — Auf der 
Schädelübersicht postero-anterior ist die Aufhellungszone unter dem 
linken Orbitadach und medial der lateralen Orbitawand leicht zu 
übersehen, da sich bei der verkippten Aufnahme die Lambdanaht 
überprojiziert. Die frontale Schädelfraktur läuft bis in die kleine 
linke Stirnhöhle und hat somit einen Weg für den Luftaustritt in die 
Orbita geschaffen. 
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Fall 307 2371 


Lues II. - Für das Erythema exsudativum multiforme typische ko- 
kardenartige Effloreszenzen fehlen. Beim Lichen ruber planus kom- 
men weißliche Mundschleimhautveränderungen vor, die jedoch meist 
ein Linienmuster erkennen lassen, und bei den kutanen Effloreszen- 
zen handelt es sich um plateauartig abgeflachte Papeln. Der Morbus 
Boeck kann schwierig auszuschließen sein; Haut- und Schleimhaut- 
befund sowie der verhältnismäßig rasche Verlauf sprechen jedoch 
gegen diese Diagnose. 


Fall 308 2372 


Sinuatrialer Block II. Grades Typ I bei Sinusknotensyndrom. — Die 
P-P-Intervalle verkürzen sich vor der Pause (inverses Wenckebach- 
Phänomen). Die Pause selbst ist kürzer als das Doppelte der voran- 
gehenden Periodendauer. Das erste P-P-Intervall nach der Pause ist 
länger als die letzte Periode vor der Pause. Zugrunde liegt eine 
Wenckebach-Periodik der sinuatrialen Leitung. 


Fall 309 2415 


Erythema e calore. - Häufige Wärmeanwendungen haben die Ver- 
änderung ausgelöst. Sie kommt nicht selten auch an den Extremitä- 
ten bei älteren Personen vor, die ihre Beine oft an einem Ofen 
wärmen. 


Fall 310 2416 


Osteopoikilie. - Typisch für die fleckige Form der Osteopoikilie 
sind die zahlreichen stecknadelkopf- bis linsengroßen, scharf abge- 
grenzten Knochenverdichtungen der Spongiosa. Am häufigsten sind 
diese harmlosen Veränderungen an den Köpfchen der Carpalia, 
Tarsalia und Phalangen, jedoch auch in den langen Röhrenknochen 
und im Becken zu finden. Die Corticalisverdickung nahe der Basis 
der linken Grundphalanx Ill erinnert an eine Melorheostose. 


Fall 311 2469 


Phäochromozytom. — Die Zellen dieses gewöhnlich gutartigen Tu- 
mors erinnern an die des Nebennierenmarkes. Die meisten Phäo- 
chromozytome entstehen in der Nebenniere. 


Fall 312 2470 


Sinuatrialer Block II. Grades Typ ll. - Bei konstanten P-P-Abstän- 
den vor und nach der Pause beträgt die Pause das Doppelte der 
vorangehenden Periodendauer. Der erste Schlag nach der Pause 
stellt allerdings keinen Sinusimpuls dar, obwohl er genau zum er- 
warteten Zeitpunkt auftritt, sondern einen Ersatzschlag (P in II und 
II negativ, sogenannter Sinus-coronarius-Rhythmus). Erst der 
zweite Schlag nach der Pause ist ein Sinusimpuls, so daß insgesamt 
zwei Sinusimpulse blockiert sind. 


Fall 313 2515 


Ecthyma contagıosum. — Charakteristisch sind die zentrale Kruste, 
der grauweißse King und der erythematöse Hof. Die Anamnese er- 
gibt gewöhnlich Hinweise auf einen Kontakt mit infizierten Schafen 
oder Ziegen. Melkerknoten können zwar ebenso aussehen, häufiger 
sind sie aber multipel und kleiner. Beim Keratoakanthom gibt es 
kein pustulöses Stadium. Der Primäraffekt geht im allgemeinen in 
ein flaches Ulcus über. 


Fall 314 2516 


Fornixdivertikel. - Der lange, enge Hals und die im Divertikel 
nachzuweisenden Schleimhautfalten lassen diese nicht seltene Dia- 
gnose stellen. Die Diagnose wurde nach Kenntnis des Röntgen- 
befundes auch gastroskopisch bestätigt. 


Fall 315 2555 


Systemischer Erythematodes. -— Die Hautveränderungen entsprechen 
klinisch denen des Erythematodes chronicus discoides. Der akute 
Beginn der generalisierten Hauterscheinungen hatte jedoch den Ver- 
dacht auf einen systemischen Erythematodes gelenkt. Die Diagnose 
wurde durch folgende Befunde bestätigt: Anämie, Leukopenie, posi- 
tiver L.E.-Zell-Test und Umkehr des Albumin-Globulin-Verhält- 
nisses. 


Fall 316 2556 


Lown-Ganong-Levine-(LGL-)Syndrom (kurze PQ-Zeit mit norma- 
len QRS-Komplexen und Rhythmusstörungen). — Die linke Seite 
zeigt bei Sinusrhythmus das typische direkte Übergehen der P-Welle 
in den QRS-Komplex (besonders in Ableitung I). Dem ersten Sinus- 
schlag folgt eine kurze supraventrikuläre Salve, wahrscheinlich auf 
Grund eines »Re-entry«-Mechanismus über den Atrioventrikular- 
knoten (negative P-Wellen), anschließend folgen wieder Sinus- 
schläge. Auf der rechten Bildseite ist das für dieses Syndrom charak- 
teristische intermittierende Vorhofflimmern zu erkennen. 


Fall 317 2589 


Akute bakterielle Endokarditis. - In Blutkulturen wuchs Staphylo- 
coccus aureus. 


Fall 318 2590 


Prostatakarzinommetastasen. -— Das vorliegende Beispiel zeigt das 
typische Bild der überwiegend osteoplastischen Metastasierung bei 
Prostatakarzinom mit den sklerosierenden Knochenverdichtungen, 
welche zu einer Destruktion der Knochenfeinstruktur geführt 
haben. Die Diagnose wurde durch eine Prostata-Nadelbiopsie ge- 
sichert. 


Fall 319 2625 


Alopecia areata. — Bei der Tinea capitis ist die Epidermis immer in 
einem gewissen Umfang mitbeteiligt, was zu Schuppenbildung 
führt. Bei der Trichotillomanie sind gewöhnlich abgebrochene 
Haare nachweisbar. Die Alopezie bei der Thalliumvergiftung ist 
fleckförmig. 


Fall 320 2626 


Wolff-Parkinson-White-{WPW-)Syndrom und totaler atrioventriku- 
lärer Block im Bereich der normalen atrioventrikulären Brücke. (Die 
His-Bündel-Elektrographie ergab, daß die Blockierung hierbei im 
Bereich des Atrioventrikularknotens lag.) Innerhalb eines bestimm- 
ten Frequenzbereiches werden die Sinusimpulse über das akzesso- 
rische Bündel auf den Ventrikel übergeleitet (kurze PQ-Zeit, breite 
QRS-Komplexe). In anderen Frequenzbereichen ist die Erregung 
sowohl im Atrioventrikularknoten als auch im akzessorischen Bün- 
del blockiert. Die Kammer wird in diese Situation von einem His- 
Bündel-Ersatzrhythmus geführt (schmale QRS-Komplexe ohne vor- 
angehende P-Wellen). 
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